Za duszę s. p. 


TADEUSZA 


dr h. c. Politechniki Warszawskiej, 
prof. Politechniki Krakowskiej i Warszawskiej 


w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 


odprawiona zostanie 


w niedzielę dnia 13 stycznia 1952 r. o godzinie 12 w południe 
w kościele OO. Dominikanów przed ołtarzem M. B. Cudownej 


MSZA ŚWIĘTA 


na którą zaprasza się Przyjaciół Kolegów 1 Znajomych. 
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